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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de hoge dollarkoers ervoor zorgt dat de kosten voor de 
JSF ruim 0,5 miljard euro hoger uitpakken; 

constaterende dat bij aanschaf van de JSF een vast budget is afgesproken 
van 4,5 miljard euro investeringskosten en 270 miljoen euro exploitatie¬ 
kosten (prijspeil 2012); 

overwegende dat tevens is afgesproken dat het JSF-project niet mag 
leiden tot verdringing bij andere krijgsmachtdelen; 

spreekt uit dat het JSF-project wordt stopgezet indien het afgesproken 
budget wordt overschreden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Jasper van Dijk 
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